+ 


Józefa Lebensztein 


przeżywszy lat 84, 


po długich cierpieniach opatrzona św. Sakra- 
mentami, zmarła dnia 26-go kwietnia 1904 r. 


Wyprowadzenie zwłok z krypty kościoła XX. 

Pijarów do kościoła PP. Wizytek odbędzie 

się we czwartek dnia 28 b. m. o godzinie 

8-mej rano, a po odbytem nabożeństwie na 
cmentarz krakowski. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Mikołajska 14. 
Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


